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ML910PS/ML910PS-D ユーザーズマニュアルの訂正について 


44409701 EE 

この度は、沖データ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 
メニュー設定値を追加させていただきましたので、ユーザーズマニュアルの記載に 
訂正があります。 

以下の通り、読み替えていただきますよう、お願いいたします。 


•プリンタ機能編58ぺージ 「知っていると役に立つ操作 
省電カモードに設定する」の文中の記載及びパネル表示 

【誤】 省電カモードに入るまでの時間は、5分、15分、30分、6◦分、240分です。 

【正】省電カモードに人るまでの時間は、1分、3分、5分、15分、30分、60分、240分です。 


【誤】 



【正】 


パワーセーブ移行時間 


1分 
3分 



• プリンタ機能編191ぺージ省電カモードに入るまでの時間設定 


システム設定 

パワーセーブ移行時間 

5分 

パワーセーブモードに移行するまでの時間を設 



15分 

定します。 



30分 




60分 




24〇分 



システム設定 

パワーセーブ移行時間 

1分 

3分 

5分 

15分 

30分 

6◦分 

240分 

ノ\°ワーセーブモードに移行するまでの時間を設 
定します。 
































